Kerala Gazette No . 15 dated 8th April 2008. 
PART III 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


TENDER NOTICE 
[84/ SESC /07- 08) 


No. DB2-5656/2005. 


25th March 2008 . 


ദർഘാസ് ഫാറങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 3 - 5 - 2008, 3 മണി വരെ. 

- ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -8-5- 2008, 
4 മണി വരെ. 

കരാറുടെ തരം തിരിവ് എ ക്ളാസ്. 
ദർഘാസ് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 12 മാസം. 


ഈ വകു പ്പിലെ ദർ ഘാ സിനെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


Roads and Bridges, 
South Circle , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 


Superintending Engineer. 


The tenders are invited for the following work on 
behalf of Governor of Kerala Superintending Engineer, 
Roads and Bridges South Circle, Thiruvananthapuram from 
Registered Contractors of Public Works Department. The 
tender schedule should be attached with the tender 
documents. The opening of tender is fixed at 4 .30 p . m . 
on the same day of receipt of tender. 

Tender No. and Name of work — 84 /SESC /2007 -08 
Budget Work - Improvements and widening the carriage 
way of Keralapuram - Ayoor road at ch . 8 /240 to 17/620 . 

Estimate Amount - Rs. 80 Lakhs. 
EMD - Rs. 50,000 
Cost of tender form - Rs . 2 ,000 + S . T. 

Last date and time of issue of tender schedule 
3 - 5 - 2008 at 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender - 8 -5 -2008 
at 4 p .m . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 

[ 8 /2007 -08] 


നമ്പർ ഡി1- 147 /2002. 

2008 മാർച്ച് 29. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടിതാഴെപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തി 
കൾക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതു മരാമത്ത് 
- വകു പ്പ് , ദേശിയ പാത ഡിവി ഷ ൻ , തിരു വ ന അ പു രം 
മൽസരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 17 - 4 - 2008 -ാം തീയതി 

വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 . 30 - ന് ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്, 


Classification of contractors — ’ A ’ Class . 
Period of completion — 12 months 


All the tender conditions in this department are 
applicable to this tender also . 


ക്രമ 


നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 
- രൂപ് 


1 


- 2 


ദക്ഷിണ മേഖല സൂപ്രണ്ടിഗ് എഞ്ചിനീയർ ( നിരത്തുകളും 
പാലങ്ങളും വിഭാഗം) കേരള ഗവർണർക്കു വേണ്ടി താഴെ 
പറയുന്ന പണികൾക്ക് വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ തപാൽവഴി ക്ഷണിച്ചുകൊ 
ള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ് 
ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസിനൊപ്പം ദർഘാസ് 
ഷെഡ്യൂളിന്റെ രസിത് കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
സ്വീകരിക്കുന്ന അന്നേ ദിവസം 4.30 - ന് ദർഘാസുകൾ തുറക്കു 
ന്ന താ ണ് . രജി സ്റ്റേർഡ് തപാ ലി ലോ അതി വേഗ 
തപാലിലോ ഏൽപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ്. കൊറിയർ വഴിയുള്ള 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും - 84/എസ്. ഇ . 
എസ്. സി / 2007 - 08 - ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക്- കേരളപുരം- ആയൂർ 
റോഡിന്റെ ചെ . 8/ 240 മുതൽ 17 / 620 വരെയുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ 
വീതികൂട്ടലും പുനരുദ്ധാരണ പണികളും സംബന്ധിച്ച്. 

അടങ്കൽ തുക - രൂപ 80 ലക്ഷം 
നിരതദ്രവ്യം രൂപ 50,000 
ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില -രൂപ 2000 + വി . നി. 


18 /എൻ. എച്ച്. ടി/ 2007-08 ഡെപ്പോസിറ്റ്പണി 
ദേശീയപാത - 47 - ൽ - പെൻസർ ജംഗ്ഷൻ 
മുതൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽആഫീസ് വരെ 
UG കേബിൾ ഇടുന്നതിനുവേണ്ടി കുഴിച്ച 
ഭാഗത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ രൂപ 2,96,617 7,450 
19 /എൻ. എച്ച്. ടി /2007- 08 ഡെപ്പോസിറ്റ് പണി 
ദേശീയപാത - 47 - ൽ -കിള്ളിപ്പാലം മുതൽ കരമന 
വരെ കേബിൾ ഇടുന്നതിനുവേണ്ടി കുഴിച്ച 
ഭാഗത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ രൂപ 3,74,618 9,400 
20/എൻ. എച്ച്. ടി/ 2007 - 08 ഡെപ്പോസിറ്റ് പണി 
ദേശീയപാത - 47 - ൽ കുന്നുവിള സ്ട്രക്ചർ മുതൽ 
ഉള്ളൂർ പാലം വരെHT കേബിൾ ഇടുന്നതിനു 

വ ണ്ടി കു ഴിച്ച ഭാ ഗ മ ത്ത അ റ്റ കു റ്റ 
പണികൾ രൂപ 3,95,773 

9 ,900 


ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില - രൂപ 400 + വി . നി . 
കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത " ഡി - യും ഉപരിയും. 


നിർമ്മാണ കാലാവധി - 2 മാസം 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


ദർഘാസ് ഫാറങ്ങൾ 16 - 4- 2008 വൈകുന്നേരം 4 മണി 
വരെ മാത്രമേ ലഭി ക്കു ക യു ള്ളു . ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും 
ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 
ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് 
അറിയേണ്ടതാണ്. 


300 


ദേശിയപാത വിഭാഗം, 
തിരുവനന്തപുരം. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


400 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


400 


നമ്പർ ഡി . ബി . എൽ.( റ്റി )7 / 2007 - 08 . 2008 മാർച്ച് 27. 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം സബ് ഡിവിഷൻ, 
കോട്ടയം താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് 
വകു പ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറു കാ രിൽ നിന്നും 
മൽസരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 24 - 4 - 2008 -ാം തീയതി 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


700 


11 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 

( 2 ) 


നിരത 
ദ്രവ്യം 
രൂപ് 
( 3 ) 


( 1) 


250 


7 7 / 7 - കോട്ടയത്തുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി 

ഡയറക്ടർ ഓഫീസിനോടു ബന്ധിച്ചുള്ള 
വിവിധ ഓഫീസുകളിലെ വൈദ്യുതി അറ്റകുറ്റ 

പണികൾ ( പുനർ ദർഘാസ്) - രൂപ 10, 691 
8 7 /8 - കോട്ടയം സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ ഒന്നാം 

നിലയിലുള്ള ജില്ലാ സ്പ്ലൈ ഓഫീസിലെയും 
മറ്റ് ഓഫീസുകളുടെയും വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റ 
പണികളും അധിക വൈദ്യുതീകരണവും 

(പുനർ ദർഘാസ്) -രൂപ 14 ,963 
9 7 /9 - കോട്ടയം സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലുള്ള ജില്ലാ 

കോടതി ആഫീസിന്റെ വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റ 
പണികളും അധിക വൈദ്യുതീകരണവും 

( പുനർ ദർഘാസ്) - രൂപ 14 ,930 
10 7/ 10 - കോട്ടയം മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലുള്ള 

ഭൂഗർഭജല വകുപ്പിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇലക്ട്രിക് 
കണക്ഷൻ നൽകുന്നതു സംബന്ധിച്ച് വേലകൾ 
(പുനർ ദർഘാസ്) - രൂപ 27 ,040 
7 / 11 - തിരു വഞ്ചു രുള്ള ഗവ . ചിൽഡ്രൻസ് 
ഹോമിന്റെ വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികളും 
ഓഫീസ് കോംപ്ളക്സിൽ പുതിയ ഫിറ്റിംഗ്സ് 
സ്ഥാപിക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ച വേലകൾ 
(പുനർ ദർഘാസ്) - രൂപ 14,646 

400 
7/ 12 -- വാഴൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിനു കീഴിലുള്ള 
അംഗൻവാടി നമ്പർ 92 - ന്റെ വൈദ്യുതീകരണ 

വേലകൾ (പുനർ ദർഘാസ്) - രൂപ 9,033 
13 7/ 13 -- കങ്ങഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിനു അധീനത 

യിലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന്റെ ഷോപ്പിംഗ് 
കോംപ്ളക്സസിന്റെയും വൈദ്യുതീകരണം 
വേലുകൾ രൂപ 1,61,528 

- 4 , 100 
7 / 14 - കങ്ങഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിനു കീഴിൽ 
മു ണ്ട ത്താ ന തു ള്ള 7 കട മു റി ക ളു ടെ 
വൈദ്യുതീകരണം രൂപ 49,207 

| 1,250 
15 7 / 15 - വിജ യ പുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു 

അധീ ന ത യിലുള്ള കൊശമറ്റം കോളനി 
കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം 
വേലുകൾ രൂപ് 1,21,413 

3 , 100 
16 7 / 16 - കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 

വാർഡ് നമ്പർ 14 - ന് അടുത്തുള്ള ഹാളിന്റെ 
ന വീ ക ര ണ ത്താ ട നു ബ ന്ധി ച്ചു ള്ള 
വൈദ്യുതീകരണ വേലകൾ (പുനർ ദർഘാസ്) - 
രൂപ 43 ,483 

- 1, 100 
17 7 / 17 - കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 

ഫോറൻസിക് വിഭാഗ ത്തിലെ മോർച്ചറി 
കെട്ടിടത്തിൽ പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച സെമിനാർ 
റൂമിന്റെ വൈദ്യുതീകരണ വേലകൾ - 

രൂപ 32 ,394 
18 7 / 18 - കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 

വിമൻസ് ഹോസ്റ്റലിലെ പമ്പു മോട്ടോറിന് 
വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകുന്നതു സംബന്ധിച്ച 

വേല കൾ - രൂപ 22,319 
19 7/ 19 - കോട്ടയത്തുള്ള ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് 

ഓഫ് നഴ്സിംഗിലെ വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ രൂപ 49, 312 


400 


14 


7/ - കോട്ടയം PWD റസ്റ്റ്ഹൗസിലെ VVIP 
ക്യാമ്പ് ഷെഡിന്റെ പിന്നിലുള്ള സബ്മെയിൻ 
ബോർഡിന്റെ നിലവാരം കൂട്ടുന്നതു സംബന്ധിച്ച് 
വേലകൾ (പുനർ ദർഘാസ്) രൂപ 14,601 
7/2- - കോട്ടയം സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലുള്ള പബ്ലിക് 
റിലേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റീജിയണൽ 
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫീസിലെ വൈദ്യുത 
നവീകരണവും അധിക വൈദ്യുതീകരണവും 

(പുനർ ദർഘാസ്) രൂപ 11,824 
3 7 / 3 - കോട്ടയത്തുള്ള ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് 
സ്കൂളിലെ വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികളും 
അധിക വൈദ്യു തീ ക ര ണവും ( പു നർ 
ദർഘാസ്) രൂപ 13,174 
7 / 4 - കോട്ടയം സിവിൽ സ്റ്റേഷനോട നു 
ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പമ്പ് ഹൗസിന്റെ വൈദ്യുതീ 
കണവും പമ്പ് മോട്ടോറിന്റെ വൈദ്യുതികണക്ഷൻ 
ന ൽ കു ന്ന തും സം ബ ന്ധിച്ച വേല ക ൾ 

(പുനർ ദർഘാസ്) - രൂപ 14,940 
5 7 / 5 - മുട്ടമ്പലത്തുള്ള സി - 6 ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ 

വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികളും അധിക 
വൈദ്യുതീകരണവും - രൂപ 14,973 
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400 


850 


400 
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IT 


600 


7 / 6 - ത്യക്കൊടിത്താനം ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ 
- കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്നാം നിലയുടെ വൈദ്യുതീ 
ക ര ണ വു ം ഓഫീസ് മുറിയുടെ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണവും - രൂപ 49, 890 

- 1, 300 


1, 250 


(1) 


(2) 


( 3) 


(1 ) 


( 3 ) 


20 7 / 20 - കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനു 

ബ ന്ധിച്ചുള്ളഒത്താൽമോളജി 0 . T. -യുടെ 
വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികളും അധിക 
വൈദ്യുതീകരണവും ( പുനർ ദർഘാസ്) - 
രൂപ 17, 785 


400 


500 


32 7 / 32- - കോട്ടയം എ . ആർ. ക്യാമ്പിനോടനു 
ബന്ധിച്ചുള്ള 7 -ാം നമ്പർ ബാരക്കിന്റെ 
വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികളും അധിക 

വൈദ്യുതീകരണവും - രൂപ 14,927 
33 7 / 33 - കോട്ടയം സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലുള്ള 

എക്സൈസ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽ ഇൻവേർട്ടർ 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ അടിസ്ഥാന 
സൗകര്യങ്ങളും വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികളും 
രൂപ 14,753 


400 


600 


21 7 /21 - കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനു 

ബ ന്ധി ച്ചു ള്ള സി - 9 ക്വാർ ട്ടേ ഴ് സി ന്റെ 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണവും അധിക വൈദ്യുതീ 

കരണവും(പുനർ ദർഘാസ്) - രൂ പ 27, 832 
22 | 7 / 22 -- കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 

ENT O .P.-യുടെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണവും 
- അധിക വൈദ്യുതീകരണവും (പുനർ ദർഘാസ്) - 

രൂ പ് 11,515 
23 7 / 23 - മുത്തോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 

അധീനതയിലുള്ളപന്തത്തല SC ട്രെയിനിംഗ് 
സെന്ററിന്റെ വൈദ്യുതീകരണ വേലകൾ - 
രൂപ 35,569 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - ക്രമനമ്പർ 13- നും 15 - നും 
രൂപ 400 + വി . നി . മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് രൂപ 150 + വി . നി . 

- പ്രവർത്തിയുടെ കാലാവധി കമനമ്പർ 13 - നും , 15 - നും 
30 ദിവസം. കമനമ്പർ 6, 8, 9, 16, 17 , 19 , 22, 23, 24 
ഇവയ്ക്ക് 15 ദിവസം. മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 10 ദിവസം. 

- കരാറുകാരുടെ തരം തിരിവ് - ക്രമനമ്പർ 13 - ന് “ എ യും 
" ബി യും മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് എല്ലാ ക്ലാസും. 


300 


900 


- ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണി 
വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 4.30 - ന് തുറക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസ് 
സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫീസിൽ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. 


1,250 


- ( ഒപ്പ്) 


25 


24 7 / 24 -മുത്തോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 

അധീനതയിലുള്ളപന്തത്തല PH സെന്ററിന്റെയും 
അനക്സ് ബിൽഡിംഗിന്റെയും വൈദ്യുതീകരണ 
വേലകൾ - രൂപ 49,278 
7/ 25 - കടപ്ളാമറ്റം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 
കീഴിലുള്ള അംഗൻവാടിയുടെ വൈദ്യുതീകരണ 
വേലകൾ - രൂപ 23,218 
7/ 26 - കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിനോടനു 
ബന്ധിച്ചുള്ള ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ പുതിയ 
ബ്ലോക്കിലെ കേടായ 10 സീലിങ്ങ് ഫാൻ മാറ്റി 
പുതിയ ഫാൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച 
വേലകൾ - രൂപ 14,170 


ഇലക്ട്രിക്കൽ വിംഗ് 
സബ് ഡിവിഷൻ, കോട്ടയം. 


അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

- എഞ്ചിനീയർ. 


600 


26 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


400 


27 


7 / 27 - കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിനോടനു 
ബന്ധിച്ചുള്ള ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ പഴയ 
ബ്ലോക്കിലെ കേടായ 10 സീലിങ്ങ് ഫാൻ മാറ്റി 
പുതിയ ഫാൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച 
വേലകൾ - രൂപ 14, 170 


നമ്പർ എൻ. ബി . റ്റി.- 2/ 2007 - 08 . 

2008 മാർച്ച് 12. 
-- നെടുങ്കണ്ടം പൊതുമരാമത്തു വകു പ്പ് ( കെട്ടിടങ്ങൾ) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കേരള ഗവർണ്ണർക്കു 
വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് മൽസരസ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ലഭിക്കുന്ന തീയതി 2- 5- 2008 മുതൽ 6 - 5- 2008 പകൽ ഒരു മണി വരെ. 


400 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
| ദ്രവ്യം 
രൂപ് 
(3 ) 
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400 


4, 650 


28 7 / 28 - ഈരാറ്റുപേട്ട PWD റസ്റ്റ് ഹൗസിലെ 

വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - രൂപ 5,352 
29 7 /29 - പാമ്പാടി PWD റസ്റ്റ് ഹൗസിലെ 

വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികളും അധിക 

വൈദ്യുതീകരണവും - രൂപ 14,790 
30 7/ 30 - കോട്ടയം എ . ആർ. ക്യാമ്പിനോടനുബ 

ന്ധിച്ചുള്ള 5 -ാം നമ്പർ ബാരക്കിന്റെ വൈദ്യുത 
അറ്റകുറ്റപ്പണികളും അധികം വൈദ്യുതി 

കരണവും - രൂപ 14,924 
31 7 / 31 - കോട്ടയം എ . ആർ. ക്യാമ്പിനോടനു 
- ബന്ധിച്ചുള്ള6 -ാം നമ്പർ ബാരക്കിന്റെ വൈദ്യുത 
അറ്റകുറ്റപ്പണികളും അധിക വൈദ്യുതീ 
കരണവും രൂപ് 14,289 


പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
1 1/എഇ/ 2007 -08 ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ് 

മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിക്ക് റെക്കോർഡ് റൂം 
പണിയൽ -രൂപ 1,85 ,000 
2 / എം ഇ / 2007 - 08 - ആർ. ഐ . എ . സി . 

നെടു ക ണ്ട ത്തിന് അപാച്ച് റോഡ് 
പണിയൽ -രൂപ 75,000 
3/ എഇഇ /2007 -08 നെടുങ്കണ്ടംജുഡീഷ്യൽ 
ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ 

ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം രൂപ 2,20,000 
4 4 / എ ഇ ഇ / 2 0 0 7 - 08 - പാ മ്പാ ടും പാറ 

വില്ലേജാഫീസ് - രൂപ 3,00,000 


400 


1,900 


5,500 


400 


7 ,500 


(3 ) 


- ( 3 ) 


1,900 


4 , 100 


3 ,750 


1,900 


- (1) 
25 33 / എ ഇ ഇ / 2 0 07 - 08 - വില്ലേ ജാ ഫീസ് 

ഉടുമ്പൻചോല - രൂപ് 75,000 
43 / എഇഇ/ 2007 -08 - കട്ടപ്പന പി . ഡബ്ലിയു . ഡി . 
ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സ് -രൂപ 1,50 ,000 
- 46 / എം ഇ / 2007 - 08 - കട്ടപ്പന പോലീസ് 
ക്വാർട്ടേഴ്സിന് ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം 

തെക്ക് ഭാഗം - രൂപ 3,00 ,000 
28 47 / എൻ ഇ / 2007 - 08 - കട്ടപ്പന പോലീസ് 

ക്വാർട്ടേഴ്സിന് ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം 

പടിഞ്ഞാറു ഭാഗം രൂപ 3,00,000 
29 65/എഇ/ 2007 -08 നെടുങ്കണ്ടം ബിൽഡിംഗ്സ് 

സബ് ഡിവിഷന് കീഴിലുള്ള ടൈപ്പിംഗ് 
ജോലികളും നെടുങ്കണ്ടം പി. ഡബ്ലിയു . ഡി . 
റെസ്റ്റ് ഹൗസിലെ പമ്പിംഗ് ജോലികളും - 
രൂപ 70,000 


7 , 500 


1 , 900 


7 ,500 


5 , 000 


3 , 750 


1,750 


1, 900 


1,900 


ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 14, 21 ഇവയ്ക്ക് 
രൂപ 150 + വി . നി ., മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് രൂപ 400 + വി. നി . 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി- 6-5- 2008. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 1, 7 , 20 , 
29 ഇവയ്ക്ക് 6 മാസം, ക്രമനമ്പർ 6, 22 ഇവയ്ക്ക് 1 മാസം, 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 3 മാസം. 
- കാരറുകാർക്ക് വേണ്ട യോഗ്യത - എ , ബി, സി , ഡി. 

ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ നിബന്ധ നകളും 
ഇതിന് ബാ ധക മാ യി രിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ 
അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


12 


3 , 750 


- 5 5 / എഇഇ / 2007 -08 - നെടുങ്കണ്ടം ജുഡീഷ്യൽ 

ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിക്ക് 
കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം പണിയൽ -രൂപ 1,63,000 
6 / എ ഇ ഇ / 2 0 07 - 08 - നെടുങ്കണ്ടം റെസ്റ്റ് 
ഹൗസിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൽ - 
രൂപ 75,000 
7 / എ ഇ ഇ / 2 0 07 - 08 - നെടുങ്കണ്ടം മിനി 
സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ 
ജോലികൾ രൂപ 75,000 
11 /എഇ ഇ / 2007 - 08 - പി . ഡബ്ലി യു . ഡി. 
ഓവർസിയർ ക്വാർട്ടേഴ്സ്, നെടുങ്കണ്ടം - 

രൂപ 2,00,000 
9 12 / എൻ ഇ / 2007 - 08 - പി . ഡബ്ലിയു . ഡി . 

ക്ലാർക്ക് ക്വാർട്ടേഴ്സ്, നെടുങ്കണ്ടം 

രൂപ 1,50,000 
10 13 / എൻ ഇ / 2007 - 08 - പി . ഡബ്ലിയു . ഡി . 
പൺ ക്വാർട്ടേഴ്സ്, നെടു കണ്ടം 
രൂപ 75,000 
14/എഇഇ / 2007- 08 നെടുങ്കണ്ടം ജുഡീഷ്യൽ 
ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ 
ബാത്ത് റൂമിൽ ടൈൽ ഒട്ടി ക്ക ൽ 
രൂപ 75,000 
15 / എൻ ഇ / 2007 - 08 - നെടുങ്കണ്ടം ബാർ 
അസോസിയേഷൻ ഹാളിന് ഡ്രസിംഗ് റൂമും 

ബാത്ത് റൂമും പണിയൽ -രൂപ 1, 50,000 
13 17 /എഇ/ 2007 -08 - നെടുങ്കണ്ടം ബിൽഡിംഗ്സ് 

സബ് ഡിവിഷൻ രൂപ 75,000 
14 18/ എഇഇ / 2007 - 08 - പി. ഡബ്ലിയു . ഡി . 

റോഡ്സ് സെക്ഷൻ ഓഫീസ് നെടുങ്കണ്ടം - 

രൂപ് 50, 000 
15 19 /എഇഇ/ 2007 - 08 - ആർ. ആർ. തഹശീൽദാർ 

ഓഫീസ് നെടുങ്കണ്ടം- --രൂപ 75,000 
16 20 / എം ഇ / 2007 - 08 - പി . ഡബ്ലിയു . ഡി . 

റോഡ്സ് സബ് ഡിവിഷൻ, നെടുങ്കണ്ടം - 

രൂപ് 1,50 , 000 
17 21/ എം ഇ 2007 - 08 - റിൻഡർ പെസ്റ്റ് ചെക്ക് 

പോസ്റ്റ്, ബോഡിമെട്ട് - രൂപ 50,000 
24/ എൻ ഇ / 2007 - 08 - ശാന്തൻപാറ റെസ്റ്റ് 

ഹൗസ് രൂപ 75, 000 
19 25/ എഇഇ / 2007 - 08 - ശാന്തൻപാറ റെസ്റ്റ് 

ഹൗസിന്റെ സാനിട്ടറി ജോലികൾ - 

രൂപ 75,000 
20 26 / എഇഇ /2007 - 08 - റവന്യൂ ഓഫീസ് ( പഴയ 
- പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ)മുണ്ടിയെരുമ- ചുറ്റുമതിൽ 
നിർമ്മാണം-- രൂപ 1,50,000 
27 /എഇഇ/ 2007 - 08 - റവന്യൂ ഓഫീസ് ( പഴയ 
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) മുണ്ടിയെരുമ - സാനിട്ടറി 
ജോലികൾ - രൂപ 50, 000 
2 8 | എ ഇ ഇ / 2 0 0 7 - 0 8 - രാ ജ കു മാ രി 
വില്ലേജാഫീസ് രൂപ 75,000 
29 / എഇഇ/ 2007 - 08 - വാച്ചറുടെ ക്വാർട്ടേഴ് 

നെടുങ്കണ്ടം - രൂപ് 75,000 
24 30/എഇ/ 2007 -08 - പൂപ്പാറ വില്ലേജാഫീസ് - 

രൂപ 75, 000 


1, 900 


( ഒപ്പ്) 


1, 250 


നെടുങ്കണ്ടം. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


1, 900 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


3 , 750 


1,250 


നമ്പർ എൻ. ബി . ടി - 3 / 2007- 08. 

2008 മാർച്ച് 12 . 
- നെടുങ്കണ്ടം പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് ( കെട്ടിടങ്ങൾ) 
അ സി സ് റ റ ന്റ് എക് സി ക ട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർ കേരള 
ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് മത്സര 
സ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


1,900 


ക്രമ 
നമ്പർ 


1, 900 


ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
പേരും അടങ്കൽ തുകയും 

രൂപ് 
( 3 ) 


- (2 ) 


3,750 


21 


1,250 


1,900 


പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
1 90/എഇഇ / 2007 -08 - കട്ടപ്പന ഗവ . ഐ . റ്റി. ഐ . 

ക്വാർട്ടേഴ്സ് - “ എ ടൈപ്പ് ( നമ്പർ 3, 4 ) - 
രൂപ് 75,000 
2 91/എഇഇ / 2007 -08 കട്ടപ്പന ഗവ. ഐ . റ്റി. ഐ . 

ക്വാർട്ടേഴ്സ് - “ എ ടൈപ്പ് (നമ്പർ 5, 6 ) - 

രൂപ 75, 000 
3 92/എഇഇ / 2007 -08 - കട്ടപ്പന ഗവ. ഐ . റ്റി. ഐ . 

ക്വാർട്ടേഴ്സ് -" എ ടൈപ്പ് ( നമ്പർ 7, 8 ) 
രൂപ 75,000 


1, 900 


1, 900 


1,900 


1, 900 


1, 900 


(1) 


( 2) 


( 3 ) 


1, 900 


1, 400 


1,900 


22 111/എഇഇ/ 2007 - 08 നെടുങ്കണ്ടം ജുഡീഷ്യൽ 

ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയും 
ബാർ അസ്സോസിയേഷൻ ഹാളും - 

രൂപ 56,000 
23 112/ എഇഇ / 2007 - 08 - നെടുങ്കണ്ടംജുഡീഷ്യൽ 

ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് 

രൂപ 80 ,000 
24 113 / എഇഇ) 2007 - 08 -- റോഡ്സ് സെക്ഷ ൻ, 

ശാന്തൻപാ - രൂപ 3,00 , 000 
25 114 / എഇഇ/ 2007 - 08 - - നെടുങ്കണ്ടംഗവ . പോളി 

ടെക്നിക്കിലേക്കുള്ള റോഡിന്റെ കല്ല് പാകലും 
ഓട നിർമ്മിക്കലും രൂപ 3,00,000 


2,000 


7,500 


7 ,500 


7 ,500 


7 ,500 


7 ,500 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - രൂപ 400 + വി . നി . 

ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ ലഭിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 2 - 5 - 2008 മുതൽ 6 - 5- 2008, പകൽ 1 മണിവരെ. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതി 
6 - 5 - 2008 . 


7 ,500 


| പ്രവർത്തികൾ തീർക്കേണ്ട കാലാവധി ക്രമ നമ്പർ 18 - ന് 
4 മാസം, ക്രമ നമ്പർ 6 മുതൽ 13 വരെയും ക്രമ നമ്പർ 17, 
19 , 20, 21 എന്നിവയ്ക്കും 3 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 1 മാസം. 


7 ,500 


- (1 ) 
4 93/എഇഇ /2007 - 08 - കട്ടപ്പന ഗവ . ഐ . റ്റി. ഐ . 

ക്വാർട്ടേഴ്സ് - " എ ടൈപ്പ് ( നമ്പർ 9, 10 ) - 

രൂപ 75,000 
5 94/എഇഇ / 2007- 08 - കട്ടപ്പന ഗവ . ഐ . റ്റി. ഐ . 

ക്വാർട്ടേഴ്സ് - " എ ടൈപ്പ് ( നമ്പർ 1, 2 ) 

രൂപ 75,000 
6 95 /എഇഇ / 2007- 08 - കട്ടപ്പന ഗവ . ഐ . റ്റി. ഐ . 

ക്വാർട്ടേഴ്സ്- " ബി ടൈപ്പ് ( നമ്പർ 1, 2 ) - 

രൂപ് 3, 00 ,000 
7 96/എഇഇ /2007 -08 - കട്ടപ്പന ഗവ. ഐ . റ്റി. ഐ . 

ക്വാർട്ടേഴ്സ്-" ബി ടൈപ്പ് ( നമ്പർ 3, 4) 

രൂപ 3, 00, 000 
8 97/എഇഇ/ 2007- 08 - കട്ടപ്പന ഗവ . ഐ . റ്റി. ഐ . 

ക്വാർട്ടേഴ്സ് -" ബി ടൈപ്പ് (നമ്പർ 5, 6) - 

രൂപ 3,00 , 000 
9 98 /എഇഇ/ 2007 - 08 - കട്ടപ്പന ഗവ. ഐ . റ്റി. ഐ . 

ക്വാർട്ടേഴ്സ് -" ബി ടൈപ്പ് ( നമ്പർ 9, 10 ) - 

രൂപ് 3, 00 ,000 
10 99 /എഇഇ/ 2007 -08 - കട്ടപ്പന ഗവ. ഐ .റ്റി. ഐ . 
- ക്വാർട്ടേഴ്സ് -" ബി ടൈപ്പ് ( നമ്പർ 15 , 16 ) - 

രൂപ 3, 00 , 000 
11 100/എഇഇ/ 2007 - 08 - കട്ടപ്പന ഗവ. ഐ . റ്റി. ഐ . 

ക്വാർട്ടേഴ്സ് -" ബി ടെപ്പ് ( നമ്പർ 7, 8 ) 

രൂപ 3,00, 000 
12 101/ എഇഇ / 2007 - 08 - കട്ടപ്പന ഗവ . ഐ . റ്റി. ഐ . 

ക്വാർട്ടേഴ്സ് - " ബി ടൈപ്പ് ( നമ്പർ 11, 12 ) - 

രൂപ 3,00,000 
13 102 /എഇഇ /2007 -08 - കട്ടപ്പന ഗവ. ഐ . റ്റി. ഐ . 
- ക്വാർട്ടേഴ്സ് -" ബി ടെപ്പ് ( നമ്പർ 13 , 14 ) - 

രൂപ് 3, 00 ,000 
14 103 / എഇഇ/ 2007 - 08 - കട്ടപ്പന ഗവ. ഐ . റ്റി. ഐ . 

ക്വാർട്ടേഴ്സ് - " സി ടെപ്പ് ( നമ്പർ 1) 

രൂപ് 75,000 
15 104/ എഇഇ / 2007 -08 - കട്ടപ്പന ഗവ . ഐ . റ്റി. ഐ . 

ക്വാർട്ടേഴ്സ്- " സി ടൈപ്പ് ( നമ്പർ 2 ) 

രൂപ 75, 000 
16 105/എഇഇ / 2007-08- കട്ടപ്പന ഗവ. ഐ . റ്റി. ഐ . 
- ക്വാർട്ടേഴ്സസ്- " സി ടെപ്പ് ( ന മ്പർ 3 ) 

രൂപ് 75,000 
17 106/എഇഇ/2007 -08 - കട്ടപ്പന ഗവ . ഐ . റ്റി. ഐ . 

വർക്ക്ഷോപ്പ് ( നമ്പർ 1) -- രൂപ 3, 00 ,000 
18 107 /എഇഇ/2007 -08 - കട്ടപ്പന ഗവ . ഐ . റ്റി. ഐ . 

വർക്ക്ഷോപ്പ് ( നമ്പർ 2 ) - രൂപ 4,50 ,000 
19 108/ എഇഇ / 2007- 08 - കട്ടപ്പന ഗവ. ഐ . റ്റി. ഐ . 

വർക്ക്ഷോപ്പ് (നമ്പർ 3 ) - രൂപ 3, 00, 000 
20 109 / എഇഇ/ 2007- 08 കട്ടപ്പന ഗവ. ഐ . റ്റി. ഐ . 

ഓഫീസ് കെട്ടിടം രൂപ 2,05,000 
21 110 /എഇഇ / 2007 -08 - പ്രീ മെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ, 

കോടാലിപ്പാറ രൂപ 3,00,000 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത എ , ബി, സി, ഡി, ഇ . 

ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിന് 
ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


7 ,500 


7 , 500 


( ഒപ്പ്) 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
നെടുങ്കണ്ടം. 

-- എഞ്ചിനീയർ. 


7 , 500 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


1, 900 


1,900 


നമ്പർ ഇ .എസ് . ഡി.- ടി 5/ 2007 - 08 . 

2008 മാർച്ച് 14. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ,തൃശ്ശൂർ താഴെ പറയുന്ന 
പവ്യ ത്തി കൾക്ക് പൊതു മ രാ മത്തു വകു പ്പിൽ രജിസ്റ്റർ 
ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും 16 - 4 - 2008 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം 4.30 - ന് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 


1,900 


7 ,500 


ക്രമ 
നമ്പർ 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


- നിരത 
- ദ്രവ്യം 
രൂപ് 


11, 250 


(2 ) 


7, 500 


5, 125 


1 തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡ്രൈവർ 

മാരുടെ മുറികളിൽ അധിക വൈദ്യുതീ 
കരണവും പുതുക്കലും - രൂപ 14,963 
തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സ്റ്റോറിൽ 
എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ സ്ഥാപിക്കൽ രൂപ 14,640 - 


400 


7, 500 


400 


(1 ) 


( 3 ) 


(1) 


| ( 3) 


400 


1, 300 


4 


12 തൃശ്ശൂർ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ 

റി ഹാ ബി ലി സ്റ്റേ ഷ ന സ ന്ററിന്റ 

വൈദ്യുതീകരണം - രൂപ 51,411 
13 തൃശ്ശൂർ അയ്യന്തോൾ 3, 9 ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ 

പുനർ വൈദ്യുതീകരണം രൂപ 35,200 
തൃശ്ശൂർ രാമവർമ്മപുരം മഹിളാ മന്ദിരത്തിൽ 
പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ - രൂപ 42,917 


850 


400 


1, 100 


400 


തൃശ്ശൂർ ചെറുതുരുത്തി റസ്റ്റ് ഹൗസിലെ 

കേടായ പമ്പ് സെറ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ 
രൂപ 14,147 
തൃശ്ശൂർ അയ്യന്തോൾ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് 
ഓഫീസിലെ പുതിയ പവ്വർ പ്ളഗും 

കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ളഗും സ്ഥാപിക്കൽ - രൂപ 14,823 
5 തൃശ്ശൂർ അയ്യന്തോൾ ജില്ലാ കോർട്ട് റിക്കാർഡ് 

റൂമിലെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - രൂപ 14,440 
തൃശ്ശൂർ അയ്യന്തോൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ സബ് 
ജഡ്ജ് കോർട്ടിലെ ഹാളിൽ അധിക 

വൈദ്യുതീകരണം - രൂപ 12,710 
തൃശ്ശൂർ ഡി . വൈ .എസ്. പി. വിജിലൻസ്ആന്റ് 
ആന്റികറപ്ഷൻസ്ബ്യൂറോയുടെ ഓഫീസിൽ 
വൈദ്യുത് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - രൂപ 13, 540 
തൃശ്ശൂർ കുന്നംകുളം ഫസ്റ്റ് ക്ളാസ്സ് മജിസ്ട്രേറ്റ് 
കോർട്ടിലെ കേടുവന്ന പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റി 
സ്ഥാപിക്കൽ - രൂപ 6, 056 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - രൂപ 150 + വി . നി . 


പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 30 ദിവസം. 


350 


350 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും താഴെ പറയുന്ന 
ആ ഫീ സിൽ നിന്നും അന്നേദി വസം 1 മണിവരെയും 
ഫോറത്തിന്റെ വില അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ 
ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില മടക്കി 

കൊടു ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം 50 രൂപയുടെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് 
അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച് പൊതു 
മരാമത്തു വകുപ്പിൽ നില വിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


200 


300 


10 


-തൃശ്ശൂർ അയ്യന്തോൾ അഡീഷണൽ ജില്ലാ 

കോർട്ടിന്റെ അധിക വൈദ്യുതീകരണം - 
രൂപ 11,532 
തൃശ്ശൂർ അയ്യന്തോൾ ജില്ലാ കോർട്ടിലും 
കോർട്ട് ഓഫീസിലും അധിക വൈദ്യുതീ 
കരണം - രൂപ 14 ,864 
തൃശ്ശൂർ രാമവർമ്മപുരം ഫയർ സർവ്വീസിലെ 
ട്രെയിനിംഗ് സ്കൂളിലെ പമ്പിന് സർവീസ് 
കേബിൾ സ്ഥാപിക്കൽ - രൂപ 4,850 


400 


11 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

( ഒപ്പ്) 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ, 

എഞ്ചിനീയർ. 
തൃശ്ശൂർ. 


150 


